Albrecht. 


Kommunikationstechnik aus Norddeutschland 


OM 821 


Im-Ohr-Mikrofon 


Das OM 821P ist ein Spezialmikrofon für Handfunkgeräte mit Vox-Funktion (sprachgesteuerter 
Sende-/Empfangsumschaltung), z.B. Albrecht PROFI, Albrecht SPORTY (mit Vox) u.a. 

Es ist unauffällig und läßt sich gut an Orten mit hohem Geräuschpegel betreiben, da es sich im Ohr 
befindet und somit vom Außenschall abgeschirmt wird. 

2,5mm-Mikrofonanschluß nach STANDARD/ICOM-Norm. 


Anschluß und Bedienung 

Schließen Sie das OM 821 an und stecken Sie es wie einen gewöhnlichen Ohrhörer 

in den Gehörgang. 

Aktivieren Sie die Vox-Funktion an Ihrem Funkgerät und sprechen Sie mit normaler Lautstärke. 

Nun sollte das Funkgerät automatisch in den Sendebetrieb umschalten und wieder auf 
Empfangsbetrieb gehen, wenn Sie aufhören zu sprechen. 

Da bei vielen Funkgeräten z.B. auch die Vox-Ansprechempfindlichkeit und/oder -Abfallzeit 
veränderbar sind, sollten Sie auf jeden Fall die Bedienungsanleitung Ihres Handfunkgerätes zu Rate 
ziehen, falls die Vox-Funktion nicht einwandfrei funktioniert. 


Reinigung und Pflege 

Der durchsichtige Gummistöpsel läßt sich vom vorderen Ende des OM 821 abziehen und sollte aus 
hygienischen Gründen öfter gereinigt werden, z.B. mit lauwarmen Wasser. 

Dieser Stöpsel ist auch als Ersatzteil lieferbar unter der Albrecht Best.-Nr. 42850. 


Dieses Mikrofon ist nach den europäischen EMV Standards ETS 300 680 und ETS 300 680 für CB- 
und Amateurfunkzwecke hergestellt und erfüllt somit die Bedingungen der EU-Direktive 86/336/EWG 
und des EMV-Gesetzes v. 9.11.1992 in der Fassung vom 30.8.1996, sofern es bestimmungsgemäß 
benutzt wird. Dabei ist gegebenenfalls zu beachten, daß das Mikrofon nur direkt an Funkgeräte oder 
an abgeschirmte Leitungen von maximal 3 m Länge angeschlossen werden darf. Albrecht Electronic 
übernimmt keine Haftung für Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des 
Gerätes entstanden sind. 
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